DOOR COUNT 

August 15, 2007 - August 14, 2008 


Aug 15-31 


7,703 


+1.621 


Sept. 


19,092 -5,643 


Oct. 


20.916 


880 


Nov 


13,115-2,611 


Dec. 


Jan. 


10,589 



13.468-1,418 


Feb. 


20.203 


+5.044 


March 


13.971 -310 


April 


14.565 -3,529 


May 


June 


6.511 


+64 



10,222 -1,129 


July 


11,658 


-89 


Aug 1-14 


TOTAL 



168.948 


9,909 



7 


9 




